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Farther Notes on the Scorpions of Micronesia 
By Haruo Takashima 

Micronesia ©-^y »; (1; tropico- 

poiitan 

x-^-Ti^y fj ©131^75^# < y Urodacus 

marianus Roewer, 1943 ^ -5 ©;6’^PS©-*f y U (C.f+paA0 UXV>^©^ ^ 

Acta Arachnologica vol. xii, nos. 1/2, p. 43 (1950) JcfB L 

“Scorpions of Micronesia” 

# no. 7, pp. 361-363 (1956) fc 3 ff Lft. @T 

^^9^ © Bernice P. Bishop Museum “Insects of Micro¬ 
nesia” © vol. iii, no. 2 (1957) y 9 Clarence J. 

Goodnight 1 C <h 

Edward A. Chapin Scorpionida (iftS) L *9 

(pp.65-70) ^Hormurus australasiae (Fabricius) 

iiltp-yx'y'r'^^ylJ, Hormurus caudicula (L. Koch), Isometrus maculatus (De 
Geer) fipt^-^^'^y-y U 1 O%©^^ 3 ©%©^|L7ii*^ “Sco- 

rpions of Micronesia” idffiV^fc©;6viEbV'i,gx'0-tV^^. Chapin fttt Roewer ft© 

Hormurus caudicula Jd :b O'k. ^ t h , ©•‘f* y *j 4 

^r/xoytC^^^5^e>^L#‘i^:X^^jtaA© ^^Hormurus caudicula'^ 

'fc ^M “5. 

Liocheles caudicula (L. Koch) fx^-^y U L^©^0g^ni8^’C, 

fftfAl^ft/)^-^-4'"-T’C^^L'C^e>tt7fc2 5 5 4 9 9“Cab^. V^©“C^ 

B^jr.hX7-^y ‘J —Acta Ara- 

chnol. vol. X, nos, 3/4 (194S) Liocheles caudicula ©^rg^-^ 

;6. Synonymy 

Ischnurus caudicula L. Koch, Verb. Ges. Wien, voL xvii, p. 237 (1877) 
Hormurus caudicula, Thorell, Atti Soc. Ital., vol. xix, p. 249 (1879) ; Kraepelin 
Mit. Mus. Hamburg, vol, xi, p. 135 (1894) ; Kraepelin, Scorp. u. Pedip., Das Tier- 
reich, Lief. 8, p. 67 (1899) ; Kraepelin, Ark. f. Zool., vol. x, no. 2, p. 43 (1916) ; 
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Chapin, Insects of Micronesia, vol. iii, no. 2, p. 69 (1957) 

Liocheles caudicula, Takashima, Acta Arachnol., vol. ix, nos. 3/4, p. 95 (1945) T 
Takashima, do., vol. x, nos. 3/4, p. 86 (1948) 

^^X-Wn^±, 4:^^•Ci^al948^^C Atca 

Arachnologica K:^^Lfc®-C, CHi 

1948^:9-^, i^:K:i945^®5-1ftV'-5IIS)7K:L-C]I^teV>. 

3itf±*^e>. W0-^-4-'-Tg®-^ A7i>-yU 1 9®:^*^Sf§L-C|ffl-<«,£ t 
(Acta Arachnol. vol. ix, nos. 3/4, p. 82 [1945]). 

£® —'f A 77 y y it7E?R Micronesia K:V'ft;4®"C7i < 3. — 

ffi( ?)*'£.^At.iti®iSi7ix«.. 77fyftit^'”7;i-SfS®^'J Peleliu 

“Y. Kondo” AU936 ^4 fc. ggo/t 

1948ifl 'J 0 0 

M^?^A>®}r^A?fxfct>®7t5 5 tiaL-ci'?.. Aait-ti-t-7-ty IJICJ; 

(^S 90mm fi<r*:'Oit0*t2^?.) 

KMmnm<m^^mMn6~i2ii:x-8~9t}rtDt,oA>^<, “-j- 

tSb Acta Arachnol. vol. viii, 

nos. 1/2 (1943) tC^V'Xishtti>ipK 

11-v'jK:rt;]I^^i^l|®4®J:OiS/i-r@^^ii:AB7ti®A'2fe*3. ^'J 

30 mm, 22minr]*7?.J tJb^i® 

liiigKifi^S. A7il-V y ®®5l^(t:A4t)®t:-*^>. -'f a 

^J:5ft^,£-Cf£b:^V'. ^®;^;$;W:A,Aa¥SPKi^<5-cV'?,lcjtV'7tV'*>e>V'Oi»tl| 
3ELfcV'i±5. t®lt^rig5fe^®ffll^?g^^lf?.. (a4Pt.t^W3£3^) 



